Hieronim Napoleon Bonkowski 


kapitan wojsk polskich z roku 1831, doktor praw, tłumacz przysięgły przy 


trybunałach w Paryżu, emigrant, 


urodzony w Bońkach, powiecie Płońskim, gubernii Płockiej w Królestwie Polskiem dnia 24 lutego 1807 roku, po długiej 
a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, umarł w Krakowie dnia 8 sierpnia 1886 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 10 sierpnia 1886 r. z domu przy ul. św. Krzyża 
Nr. 80 godzinie 5 popołudniu wprost na cmentarz krakowski. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. | 


